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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICES 

[No. 190/ 12 ] 


No . C8/12906 (5 )/2012 /MCT. 11th September 2012 . 

Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of the Hospital Furniture required for the Paediatrics 
Department of SAT Hospital to Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


Tender should be superscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p. m . 


Cost of tender form ( inclusive Sales Tax ): 

Original — 2 ,100 

Duplicate - 1,050 
Last date and time of sale of tender form 
18 - 10 -2012 , 3 p .m . 

Last date and time of receipt of tender form 
19 - 10 - 2012 , 2.30 p .m . 

Date and time of opening of tender — 19 -10 -2012 , 
3 p .m . 


SPECIFICATION 


Plastic Chair 


High quality plastic moulded chairs. 
Produced out of original plastic granules , 
Recycled plastics not accepted . 
Stackable sturdy chairs with arm rest. 
Reinforced with ribs to provide high load 
bearing capacity. 
Scratch proof, cleanable and washable with 
smooth surface. 
With ISO /CE certification for the manufactuer s unit . 
Colour not prone to fading for many years. 
Colour pleasing and uniform grey /blue / light red . 


Tender forms will be sent through post, if required , 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this Office 
on or before 8 - 10 - 2012 . No other forms of remittance will 
be accepted. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എസ്. എ . റ്റി. 
പീഡിയാട്രിക്ക് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, പിൻ- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 2,100. 

പകർപ്പ് - 1,050 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 18- 10- 2012 , 3 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 19 - 10 - 2012, 2.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
19 - 10 - 2012, 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക 50 അധികമായി അയക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി 
ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറു 
കൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ 8 - 10 - 2012 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച് 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവര 
ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Foldable Wheel Chair 
Durable and light weight foldable wheel chair . 
Seat and back rest supported by foldable and strong 
reinforce plastic fabric which can support the body 
weight and repeated folding , washable . 
Light weight front wheel of bicycle type 1100 mm dia. 
with plated , spokes and rim of high quality . Self 
propelled type . 
Front swivel castor of 100 mm dia , of high quality . 
Retractable foot rest, light weight arm rest. 


Wheel brake. 


Push handle . 


Frame of high quality , light weight aluminium tubing 
of adequate wall thickness , suitably pre -treated and 
power coated. 


Over Bed Table 


850x460x1100 


Powder coated steel frame work . 


Sl. No . 


Name of Items 


Total 


| 1 

2 
3 
4 


Dining Board made of ABS . 
Spring assisted up /down 
Aesthetic Fiber cover for base . 
Movable by 4 universal casters. 


6 
7 


Set of 4 chairs 
Wheel chair (collopsible ) 
Over bed table 
White writing board ( 3 ftx3 ft) 
Infant trolley (SS ) 
Dining table SS (6x3 ft) 

SS Drip stand -four hooks with wheels 
| Soiled linen trolley 2 compartment ( SS ) 

on casters 
Injection trolley ss 
X Ray Lobby 3 film 
Oxygen trolley 


White Writing Board 
Magnetic whiteboard in aluminium frame 
Writing surface: Lacquered steel sheet 
Dimensions: 

- (i) 120x90 
Should provide two writing pens. 


| 9 


III 


| 10 

11 


4 X -Ray Viewer - 3 Film Type 
Three film viewer . 
Standard size of one compartment (Approx .) — 
14 ( W )x17 (H ) Inches 
Perspex Sheet of 3mm thickness 
Should have three compartments, partitioned with 
independent switches. 
Illuminated with fluorescent tube light 20W (2 feet) x 
6 Nos. 
Mains cord minimum 3 meters. 


Infant Care Trolley 
Should be mounted on good quality castors . 
Should have Stainless Steel Baby Tray with 
transparent slot to incorporate facility of Under 
Surface Phototherapy . 
Should have thick clear acrylic collapsible side 
panels to asses infant from all the sides . 
Should have Bed tilting facility provided by head 
up /down of acrylic baby tray . 
Should have separate acrylic X -ray tray with X -ray 
guide for positioning the cassette . 
Should have thick cushion mattress. 
Should have two lower shelves provided for 
monitors/ equipment below cot. 
Should be in mild steel fabrication . 
Side hinges should be molded with high quality poly 
carbonate for easy opening and closing of side 
supports . 
Acrylic baby tray should be easily detachable for 
easy cleaning. 


Oxygen Trolley 
Frame— M . S . tubular pipe pre -treated and powder 
coated . 
Base — M . S ./Stainless Steel base construction with 
two castors of 10cm . 
Suitable for 1320 Ltrs . size Oxygen cylinder. 


SCHEDULE 


SS Drip Stand- four hooks with wheels 
Base -5 winged with castors of 5 cm . dia 
Height adjustable with a bakelite knob from 137 to 
244 cm . 


Tubular stand mounted on press bent five winged 
base - SS 
SS I. V . rod with four hooks 


Soiled Linen Trolley 
Soiled linen trolley with 2 bags. 
Tubular SS frame with 4 covered wheels and durable 
canvas type cloth bag . 
4 Swivel castors of high quality with 5 cm . diameter . 
With tight fitting lids having lifting handles. 
To be fitted will good quality canvas bag (washable ), 
tied at the top . 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for , can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances. 


Injection Trolley 
Overall approx. size : 680 mm LX450 mm Wx900 mm H 
MS tubular framework mounted on four castors , 
100mm diameter 
Two SS shelves with protective railings on three 
sides 


Enamel paint coated body. 


Tender forms will be sent through post if required , 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 26 -9 - 2012 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered for 

selection. 
13 . Tenders should bear the signature and full Postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 

the requirements in the tender notice . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദ ർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തി 
ച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

സാധ ന ങ്ങ ളുടെ പേരും എണ്ണവും -സപ്ലെ, 
ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ, ടെസ്റ്റിംഗ് ആന്റ് കമ്മിഷണിംഗ് ഓഫ് ദി സിസി 
ടിവി സർവൈലൻസ് സിസ്റ്റം 


18 . 


More details can be had from this office on working 
hours . 


( എ ) സ്പീഡ് ഡോം കളർ ക്യാമറ - 3 എണ്ണം 


- (2) 


( ബി) വെതർ പൂഫ് ഐ . ആർ.ബുള്ളറ്റ് കളർ ക്യാമറ - 

- 8 എണ്ണം 


| [ No. 193 /12] 
No. C7/ 1159/ 2012/ MCT. 

| 13th September 2012 . 


( സി ) സിസിടിവി മോണിറ്റർ സിസ്റ്റം - 1 എണ്ണം 


( ഡി ) ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ റിക്കോർഡർ - 1 എണ്ണം 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of the following items required for the Examination Hall 
( Old & COK Auditorium ) Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 840. 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 420 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും- - 4 - 10 -2012 , 3 .30 മണി. 


Tender should be superscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p. m . 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 5 - 10 - 2012 , 2.30 മണി. 


Name of Equipment and Quantity Supply, 
installation , Testing and Commissioning of the CCTV 
Surveillance System for Examination Halls. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
5 - 10 - 2012 , 3 മണി. 


(a ) Speed Dome colour camera — 3 Nos . 


(b ) Weather proof IR bullet colour camera — 8 Nos. 


(c) CCTV monitoring system — 1 No. 
(d ) Digital video Recorder — 1 No . 


Cost of tender form ( inclusive Sales Tax): 

Original - 840 . 

Duplicate - 420. 
Last date and time of sale of tender form 
4- 10- 2012 , 3.30 p. m. 

Last date and time of receipt of tender form 
5 -10- 2012, 2.30 p. m . 

Date and time of opening of tender -- 5 - 10 - 2012 , 
3 p . m . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക 50 അധികമായി അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി 
ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 26 - 9 - 2012 - നു മുൻ പ് കിട്ടി യി രി ക്കണം. 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ 
അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


TENDER SCHEDULE 


TENDER NOTICE 


No. A2/ 1535 /2012/RIO . 


10th September 2012 . 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (whereever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala nonjudicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of 

the total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 

the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representatives who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


Sealed tenders are invited for the supply of 
the following items to the Regional Institute of 
Ophthalmology , Government Ophthalmic Hospital , 
Thiruvananthapuram . 

EMD — 1 % of the total cost. 
Cost of tender form ( for each ): 

Original — 900 + VAT. 

Duplicate — 500 + VAT. 
Tender should be superscribed , “ due at 11 a .m . 
on 5 - 10 - 2012 ” and addressed to the Director, Regional 
Institute of Ophthalmology , Government Ophthalmic 
Hospital, Red Cross, Thiruvananthapuram -695 035 . Last 
date of receipt of tender is at 11 a .m . on 5 - 10 - 2012 . Late 
tenders will not be accepted . The tender will be opened at 
11. 30 a . m . on 5 - 10 - 2012 in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives who may present at that 
time. 

Intending tenderes may on application to the 
Director, Regional Institute of Ophthalmology , Red Cross 
Road , Thiruvananthapuram -695 035 , obtain the requisite 
tender forms on which the tenders should be submitted . 
Application for tender forms should be accompanied by a 
cash remittance of rupees noted against each tender which 
is price fixed for a form and which is not refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable . Sale of tender form will be closed at 
3 p .m . on 4 - 10 - 2012 . Cheque , Postage Stamp etc . will not 
be accepted towards the cost of tender forms, nor will 
the forms be sent by VVP . Duplicate tender forms, if 
required , will be issued at rupees noted against each 
tender. 

Detailed specifications and special conditions will 
be available with the tender form . 


12. 


The tenderer should be in the market for last 3 years 
supplying the quoted items and should produce copy of 
the supply order and Performance Report from the 
purchaser. 

Further details if any required will have from the 
office of the undersigned in office hours on all working 
days. 

The undersigned reserves the right to split the order 
among two or more tenders if found necessary and also 
to reject any of or all the tenders without assigning any 
reason . 

-- തിരു വ ന ന്ത പുരം റീജി യ ണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ഓഫ്താൽമോളജി ( ഗവൺമെന്റ് കണ്ണാശുപ്രതി)-യുടെ ആവശ്യ 
ത്തിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണം/ മരുന്ന് ലഭ്യമാകുന്നതി 
ലേക്ക് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

നിരതദ്രവ്യം - മൊത്തം വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം. 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal. 


- (1) 


( 3 ) 


3 


6/2012 


4,08,000 


(1) Tropicamide+ Phenyl Ephedrine 

Ophthalmic Solution —— (7500 Nos.) 
(2 ) Moxifloxacine Eye Drops - 
- 5 mg ( 7000 Nos.) 


4 


7/ 2012 


4,24,875 


( 1) Proparacaine Eye Drops — 5 % 

- (12,500 Nos.) 
(2) Cyclopentolate with Phenyl 

Ephedrine Ophthalmic Solution 
(2000 Nos .) 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 900 + വാറ്റ്. (ഒരോന്നിനും) 

പകർപ്പ് - 500 + വാറ്റ്. (ഒരോന്നിനും) 
ടെണ്ടർ കവറിന്റെ പുറത്ത് ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണ 
ത്തിന്റെ മരുന്നിന്റെ നേരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ 
നമ്പർ എഴുതണം. ടെണ്ടർ ഡയറക്ടർ, റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
ഓഫ് ഓഫ്താൽമോളജി ( ഗവൺമെന്റ് കണ്ണാശുപതി), റെഡ് 

കോസ് റോഡ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അ യ യ് ക്ക ണം . ടെണ്ടർ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
5- 10 - 2012- ന് രാവിലെ 11 മണി വരെയാണ്. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ടെണ്ടറുകൾ 5 - 10 - 2012 - ന് 
രാവിലെ 11.30 - ന് ടെണ്ടർ തന്നവരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധി 
കളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ആവശ്യ 
മുള്ളവർ ടെണ്ടറിനു വേണ്ടി അപേക്ഷ സഹിതം ടെണ്ടറിന് 
നേരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വില സഹിതം അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ടെണ്ടർ ഫോമിലുള്ള 
ടെണ്ടർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ടെണ്ടർ കൈമാറ്റം ചെയ്യു 
ന്നതല്ല . ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ചെക്കുകൾ ആയി സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടർ വിൽപ്പന 4- 10 - 2012 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് 
അവസാനിക്കുന്നതാണ്. മേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപകരണ 
ത്തിന്റെ/ മരുന്നിന്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങളും ടെണ്ടറിന്റെ പ്രത്യേക 
നിബന്ധനകളും ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി. 
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
വരായിരിക്കണം. കൂടാതെ ഉപഭോക്താവിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 
പെർഫോമൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

കൂടുതൽ വിശദവിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എല്ലാ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഓഫീസ് സമയത്ത് താഴെ ഒപ്പിട്ടിരി 
ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
മാത്രമല്ല ഒരു കാരണവും പറയാതെ ഭാഗികമായോ മുഴുവ 
നായോ ടെണ്ടർ റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരി 
ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Regional Institute of 
Ophthalmology, 
Govt. Ophthalmic Hospital , 


( Sd.) 


Thiruvananthapuram . 


Director 


TENDER NOTICES 


- (1) 


- [ No. 79/2012] 
No. C4/10490/ 2012/ TDMCA . 3rd September 2012 . 


DETAILS OF ITEMS 


SI. 


Total 


Tender No . and 
Name of Equipment 


No. 


- (3 ) 


- 4/ 2012 


4,50,000 


(1) Flurbiprofen Eye Drops — 0.3 % 

- ( 10000 Nos.) 
(2) Prednisolone Acetate Eye Drops - 

10 mg (10000 Nos.) 
(3 ) Homatropine Eye Drops - 

- 10. 0 mg (7000 Nos.) 
- 5/2012 


Sealed tenders are invited for the Purchase of 
Ultrasonic Cleaner to the Department of Radio Therapy of 
T.D . Medical College, Alappuzha. 

Approximate Cost - 1 , 25,000 . 

The last date and time of receipt of tender is on 
16- 10 - 2012, 4 p. m . and will open on 17- 10- 2012 , 11 .30 a. m . 
The tender forms can be had from the office on 
16 - 10 - 2012 up to 1 p . m . The price of the tender form is 
1 ,100 (including all taxes ) and the duplicate tender forms 
will get at the price of 550. 

Tender should be addressed to the Principal, 
T. D . Medical College, Alappuzha -688 005 . Tender No. & 
due date should be superscribed on each envelope. Late 
tenders will not be accepted . Tender will be opened at 
the time and date noted against each tender in the 
presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 
Intending tenderers may obtain the tender forms from the 
undersigned on all working days from 10 .a.m . to 4 p . m . 
Cheques , Drafts , Postage Stamps will not be accepted 
towards the cost of tender forms. Duplicate tender, if 
required will be issued on additional payments as shown 
in the schedule . Tender form is not transferable & the 


4,25,000 


(1) Injection Hyaluronidase — 1ml 
- Amp (3000 Nos.) 
(2) Gentamycin Eye Drops , 

- 0.3 % (1000 Nos .) 
(3) Gatofloxacine Eye Drops - 

| 0 .3 % ( 5000 Nos.) 


vij 


- (2) 


| [ No . 80 /2012] 


No, C4/10491/2012/ TDMCA . 


3rd September 2012 . 


cost is not refundable . Tender forms will be supplied 
to the firm by registered post subject to be a cash 
payment of 50 in addition as postage charges. Money 
orders will be accepted only if received within 10 clear 
working days prior to due date for submission of tenders . 
Further details can be had from the college office during 
working time. Tender should be accompanied by an 
agreement executed in Kerala Government Stamp Paper 
worth 50 and EMD 1 % of the total cost of the item 
tendered . Tenders without EMD will be rejected . 


- ആല പ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർ ഡിയോ 
തൊറാസിക് സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് അൾട്രാ സോണിക് 
ക്ലീനർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 


അടങ്കൽ തുക - 


1,25,000. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 10 - 2012 , വൈകിട്ട് 4 മണി വരെ. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
17 - 10 - 2012, രാവിലെ 11 മണി. 


16 - 10 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ദർഘാസുകൾ 
ആഫീസിൽ നിന്നും 1, 100 അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
പകർപ്പ് ദർഘാസുകൾക്ക് 550 അടച്ചാൽ മതിയാകും. 


Sealed tenders are invited for the Purchase of 
Octopus and Starfish stabilizer to the Department of 
Cardio Thoracic Surgery of Medical College , Alappuzha. 

Approximate Cost - 1,25,000. 

The last date of receipt of tender is on 16 -10 - 2012 , 
- 4 p . m . and will open on 17 -10- 2012 , 11 a. m . The tender 
forms can be having from the office on 
16 - 10 -2012 up to 1 p. m . The price of the tender forms is 
- 1 ,100 (including all taxes) and the duplicate tender forms 
will get at the price of 550 . Date to which rates are to 
remain firm on 31 - 3- 2013 . 

Tender should be addressed to the Principal, 
T, D . Medical College, Alappuzha- 688 005. Tender No . and 
due date should be superscribed on each envelope. Late 
tenders will not be accepted . Tender will be opened at 
the time and date noted against each tender in the 
presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 
Intending tenderers may obtain the tender forms from the 
undersigned on all working days from 10 a .m . to 4 p . m . 
Cheques, drafts , postage stamps will not be accepted 
- towards the cost of tender forms. Duplicate tender, if 

required will be issued on additional payments as shown 
in the schedule . Tender form is not transferable and the 
cost is not refundable. Tender forms will be supplied to 
the firm by registered post subject to be a cash payment 
of 50 in addition as postage charges. Money Orders will 
be accepted only if received within 10 clear working days 
prior to due date for submission of tenders. Further details 
can be had from the college office during working time. 
Tender should be accompanied by an agreement executed 
in Kerala Government Stamp Paper worth 50 and EMD 
1 % of the total cost of the item tendered . Tenders 
without EMD will be rejected . 

ആല പ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർ ഡിയോ 
തൊറാസിക് സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഒക്കൊപ്പസ് ആന്റ് 
സ്റ്റാർ ഫിഷ് സ്റ്റെബിലൈസർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് 
ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വിവരം എന്നിവ രേഖ പ്പെടുത്തി. 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ടി. ഡി . കോളേജ്, ആലപ്പുഴ-688 005 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേ ണ്ട താകു ന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
കൊടുത്ത തീയതികളിലും സമ യ ങ്ങ ളിലും സമർപ്പിക്കു 
ന്നവരുടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് 
മെഡിക്കൽ കോളേജാഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ചെക്ക്, ഡാഫ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . 
വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതുമല്ല . ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ 
ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
ചാർജ്ജായി 50 കൂടി മണി ഓർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസത്തിനു 10 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന മണി ഓർഡറുകൾ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു 
മ്പോൾ 50 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ സമ്മത പത്രവും ക്വാട്ട് 
ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ, 
സ്ഥിര നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. സമ്മതപത്രവും നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


അടങ്കൽ തുക്- 


1,25,000. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 10 - 2012, വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
17 - 10 - 2012, രാവിലെ 11 മണി. 


- 16 - 10 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ദർഘാസുകൾ 
ആഫീസിൽ നിന്നും 1,100 അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
പകർപ്പ് ദർഘാസുകൾക്ക് 550 അടച്ചാൽ മതിയാകും. 


at .. .. 


viii 
ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് കവറിനു പുറത്ത് mentioned in the schedule . Tenders received late will not 
ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വിവരം എന്നിവ രേഖ പ്പെ ടുത്തി be entertained . The duly received tenders will be opened 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ടി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ-688 005 

...............at the stipulated time in the presence 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന of the tenderers or their authorized representatives who 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ may present at that time. 
കൊടുത്ത തീയതികളിലും സമ യ ങ്ങ ളിലും സമർപ്പിക്കു 

Further details can be obtained from this office 
ന്നവരുടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയുടെയോ 

during working hours. The undersigned reserves the right 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വിലനിരക്ക് പ്രാബല്യത്തി 

to reject any tender without assigning any reason . 
ലിരിക്കുന്ന തീയതി 31-3 - 2013 വരെയാണ്. 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന 
ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് 

പ്രകാരം ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
മെഡിക്കൽ കോളേജാഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 

ക്ഷണിക്കുന്നു . 
ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . ദർഘാസ് പ്രത ങ്ങ ൾ .........നിശ്ചിത തുക അടച്ച് 
വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതുമല്ല . ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ................ വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ദർഘാസ് പത്ര ങ്ങൾ തപാലിൽ ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ 40 
ചാർജ്ജായി 50 കൂടി മണി ഓർഡറായി അയക്കേണ്ടതാണ്. അധികം മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേ ണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന ദിവസത്തിനു മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
10 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന മണി ഓർഡറുകൾ തിന് 10 ദിവസം മുൻപ് ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു 

ദർ ഘാ സ് വിൽപ്പ ന യുടെ അവസാന തീയതിയും 
മ്പോൾ 50 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ സമ്മത പത്രവും ക്വാട്ട് 

- സമയവും- 3 - 10 - 2012 , 11.30 മണി. 
ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെഒരു ശതമാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ, 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
സ്ഥിരനിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ട 

3 - 10 - 2012 , 1 മണി. 
താണ്. സമ്മതപത്രവും നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

3 - 10 - 2012 , 2 .30 മണി. 
T. D . Medical College, 

( Sd.) 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
Alappuzha. 

Principal. 

- നമ്പർ സി - 3/ 5499 / 2012 / എം. സി. കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ” എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 

ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 എന്ന 
TENDER EXTENSION NOTICE 

വിലാസത്തിൽ ............................ മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം 
No, C3/ 5499 /2012/ MCK. 

| 7th September 2012 . അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ 
Sealed competitive tenders are invited for the 

അപൂർണ്ണമോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു ന്ന ത ല്ല . 

യഥാ സമയം ലഭ്യമായ ദർഘാ സു കൾ അന്നേ ദിവസം 
purchase of various equipments to Government Medical 

................... നിശ്ചിത സമയം തുറക്കുന്നതാണ്. 
College , Kottayam . 

- വിശദ വിവ ര ങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
Tender forms can be had from this office on payment 

ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
of ... ..... in cash or by Money Order till . 

നിര സി ക്കു വാ നുള്ള അധികാരം പിൻ സി പ്പാ ളിൽ 
No other modes of remittance will be entertained . Those 

നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
who require tender formsby post, a sum of 40 will be 
added towards postage charges . Money orders should 

LIST OF ITEMS 
reach this office atleast 10 days prior to the closing date 
of tender sales . Cost of tender forms will not be 

Cost of 
refunded . 

Item Name of Equipment 

Qty. 

tender 
| No . 

Nos. 
The last date and time for purchasing tender form 
3- 10 - 2012 , 11 .30 a. m . 

form 
The last date and time for submitting the tender 
3 -10- 2012, 1 p. m . 

Date and time of opening the tender 
3 - 10 - 2012, 2 . 30 p . m . 

1 Cryotherapy Liquid Nitrogen Tank 1 420 
The duly signed tenders superscribed on the 

2 Microdebrider - 

1 945 
envelops as " Tender No . C375499 / 12 / MCK for the 3 Fibroptic video intubating bronchoscope 1 1,051 
purchase of Various Equipments ’ addressed to “ The 

4 Transesophogeal Echo machine with 
Principal, Government Medical College, Kottayam -8 ” should 

TEE probe 

- 2 9,455 
reach this office on or before .......... .............the due date 

5 R . F . Caurtery 

420 
6 Resusitation Trolley 

3 315 


.. . . . . . . . . . . . 


( 1 ) 


(2) 


7 Neuromuscular stimulator with 


315 


420 

420 
- 420 


to reject any tender without assigning any reason . 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഇതോടൊപ്പമുള്ള 
പട്ടിക പ്രകാരം ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ നിശ്ചിത തുക അടച്ച് ഓഫീസിൽ 
നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ തപാലിൽ 
ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണിയോർഡർ ആയി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുൻപ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസ് വിൽപ്പ ന യുടെ അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- - 4 - 10 - 2012 , 11.30 മണി. 


TENS IFT ES 
8 Hand foot/PUVA /NBUUB UMC 
9 CVP set 6 Lumen 
10 Carbon fiber flat table top for CT Scan 
11 Balance and force plat form for gate 

analysis 
12 Oxy peel unit 
13 CVP Set- 3 Lumen 
14 Airconditioner-2 tons 
15 Ureteroscope 
16 Nephroscope 


1 


1,261 
1 ,576 


- 420 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 4 - 10 - 2012 , 1 മണി. 


1,051 
420 
42 


1 


_ 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
4 - 10 - 2012 , 2.30 മണി. 


Government Medical College , 
Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ. ................ "ഉപകരണത്തിന്റെ പേര്... 
എന്ന മേലെഴു ത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 ” എന്ന വിലാസത്തിൽ 
ലഭിക്കത്തക്ക വിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയ 
ത്തിനു ശേഷം ലഭി ക്കു ന്നതോ അ പൂർണ്ണമായതോ ആയ 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ 
ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം നിശ്ചിത സമയം തുറക്കുന്നതാണ്. 

- വിശദ വിവ ര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസു 
കൾ നിര സി ക്കു വാനുള്ള അധികാരം പിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


LIST OF ITEMS 


Name of Equipment with 

Quantity 


Tender 
et 


- 


No . 


1 


Wall Mounted Red Lasers for Telecobalt — 3 630 


Breast Board — 3 


420 


No, C6/ 10650/ 2012 / MCK . 

- 6th September 2012 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Various Equipments to Government Medical 
College, Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on payment 
of prescribed cost in cash or by Money Order No other 
modes of remittance will be entertained . Those who 
require tender forms by post , a sum of 40 will be 
added towards postage charges. Money Orders should 
reach this office atleast 10 days prior to the closing date 
of tender sales . Cost of tender forms will not be 
refunded . 

The last date and time for purchasing tender 
4- 10 - 2012 , 11 .30 a. m . 

The last date and time for submitting the tender 
4 -10- 2012, 1 p . m . 

Date and time of opening the tender — 4 - 10 - 2012 , 
2 .30 p . m . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as Tender No ............. .............. for the Purchase 

.......................addressed to " The Principal, Government 
Medical College , Kottayam - 8 ” should reach this office on 
or before the due date mentioned in the schedule . 
Tenders received late will not be entertained . The duly 
received tenders will be opened at the stipulated time in 
the presence of the tenderers or their authorized 
representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours . The undersigned reserves the right 


Pelvis Base Plate — 3 


420 


420 


Head and Neck Base Plate — 3 
Compatible Head Rests set of six - 3 
Pituitary Board — 2 
Wing Boards — 2 
Knee and Leg Position extension & 
cushion - 2 


315 


- 6 


of..... ... 


315 


Alloy Melter unit - 1 No. and Low 
Melting Alloy — 50 pounds 

420 . 
Vacuum station with Hose and female 
adapter — ( 1 No.) & Accessories for 
vacuum station , vacuum lock cushion — (4 Nos.) 420 


GovernmentMedical College , 
Gandhinagar P. O ., Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


